
DUCATI - Mod. RR 4360. Onde medic da 520 a 1260 KHz. OC1: 3,1 - 6,1 MHz. OC2: 5,5 
frcqucnza a 467 KHz. Potcnza d uscilu indistorta 2,5 W. 
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10,7 MHz. OC3: 10 . 19 MHz. Media 





